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A, Atrio. 

B, Tablino. 

C, Periltilio. 

D, Saloti Corinthij . 

E, Saloti diquattrocolonne. 

F, Baiilica . 

G, LuoghiperlaEftate. 

H, Stanze. 
k, Librarie. 




ILDISEGNO chefegue ediqueftoiftdTo Atrio in forma maggiore. 

D, Atrio. 

E , Feneftre che danno lume all’ Atrio . 

F, Porta del Tablino. 

G, Tablino. 

H, Portico del Cortile. 

I , Loggia auanti 1’ Atrio . 
k, Cortile. 

L, Stanze intorno all’ Atrio. 

M, Loggie. 

N, Traue limitare,ouer fregio dell’ Atrio. 

O, Parte delle Sale Corinthie . 

P , Luoco difeoperto fopra il quale uiene il lume nell' Atrio. 
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